Pogrzeb 


śtp 


TADEUSZA CHRUŚCICKIEGO 


odbędzie się w piątek, 27 lipca 2001 r. 
na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 


Wyprowadzenie Zmarłego z kaplicy o godz. 14.20. 


